
Vaelger finishing- 
indstillinger, f.eks. 
haeftning, foldning 
og hulning. 


Vaelger 

dupleksudskrivnings 
indstillinger. 


Gor billedet lysere 
eller morkere. 

Reducerer eller 
forstorrer billedet, 
so det passer til det 
valgte papir. 


Skifter mellem de 
forskellige skaermbilleder 
i brugerfladen. 


Standser det 
igangvaerende 
job og kopierer 
fra glaspladen. 



Reducerer eller forstorrer 
billedet manuelt. 


Tilsidesaetter automatisk 
valg af papirbakke 
ved at vaelge bakke 
eller papirstorrelse. 


Vaelger avancerede 
udskriftsfunktioner 
og saerlige funktioner, 
f.eks. foto, tekst eller 
blandede originaler. 


Gendanner die 
omrader 
standardindstillingerne. 


Gendanner kopiantallet 
til standardindstillingen. 


du kan fa yderligere hjaelp i 
den korte funktionsoversigt. 
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forstorrelse og reducering 


1 . Tryk pa ZOOM pa beroringsskaermen. 

2. Anvend tallene eller pilene i genvejsmenuen 
for at angive den onskede faktor. 

3. Placer det originale dokument i den 
automatiske arkfoder (ADF) eller 
pa glaspladen. 

4. Tryk pa Start. 



fremstilling af en kopi med 
blandede originaler 

1 . Placer det originale dokument med teksten opad 
og I raekkefolge i den automatiske arkfoder (ADF) 
justeret efter bakkens bageste venstre kant. 

2. Juster papirstyrene efter de storste sider i originalen. 

3. Tryk pa ORIG. pa hovedskaermen. 

4. Tryk pa BLANDEDE ORIGINALER under SPECIEL ORIG. 

5. Tryk pa OK. 

6. Vselg en af folgende pa beroringsskaermen: 

• Under PAPIR skal du trykke pa AUTO for at kopiere hver 
originalstorrelse til en tilsvarende kopistorrelse. 

• Under SKALER skal du trykke pa AUTO for at kopiere alle 
originaler til samme papirstorrelse med en faktor, der 
vaelges automatisk. 

7. Tryk pa Start. 



Fremstilling af en 
dupleksudskrevet og haeftet kopi 

1 . Vaelg en af folgende pa beroringsskaermen: 
• 1 ► 2 hvis det originale dokument er trykt 

pa en side. 
•2^2 hvis det originale dokument er trykt 
pa begge sider. 

2. Tryk pa INDSTIL. 

3. Vaelg den relevante haeftefunktion. 

4. Tryk pa OK. 

5. Tryk pa ORIG. 

6. Vaelg den relevante papirretning for originalen. 

7. Tryk pa OK. 

8. Vaelg antallet af kopier. 

9. Placer det originale dokument i den 
automatiske arkfoder (ADF). 

1 0. Tryk pa Start. 



w ^ 


